USB 扇風機 LSR-110 保証書 


(§) ガイズ株式会社 


保 証 書 


型番 

LSR -110 

シリアル番号 

serial number seal 

お》上日 

年月日 

保証期間 

お買上日よ y 6ヶ月間 

お名前 


ご住所 

〒 電話番号 （ ） 


[販売店様へ j 

この保証■は所定*項を ce 入いただき効力を発するものです 。 a れ入りますが,必ずお買 
上日•貴販売店名•ご住所 _« B 番号を記入し、ご撩印のうえお客様へお渡しください。 


※取扱販売店名•住所•爾話番号 


印 


※上 E 全てにご E 入がない塌合は鏑効となりますので,必ずご K 入の有*！をご 《 B < ださい， 
※本保肛軎は，日本 B 内においてのみ有効です. 


[持込み修理] 

この*品は、お*様にお持込みまたは、ご送付いただく修瑁となっておリます。修瑁の_には、 
舞社サポートセンター、お貢上販充店にご相談ください•なお、持込み修環の賺には、 

お手数ではございますが、本保 K 香をご持参くださいますようよろしくお願い致します. 

保証規定に閧しましては、本保証書の裏面及びこの■品の取扱脱明窨内の「ハードウェア 
保証規定』をご確 S ください • 


【保証規定】 


本取扱銳明醫の注意害きおよび付厲の説明書に従った使用状況で、本製品が保証期閻内 
に故®した場合、下記の保 BE 規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。以下は、 
八ードウエアに明する保狂規定を E 載しています。 

(注*)この保証内容は本製 a の八ードウエアに明するものです。 

誤使用による損害、または損失についての資任はご容赦ください* 

1:保&対雞 

本製 S の保&は保 SE 霤記載の保&期間中（お買い上げ日当日より起算して6ヶ月 H )、 本 
製 a の本体のみを保証対象とするものです。付属品頹は消耗 a となり、保狃窗記！!のお r 
い上げ日よ014日閜の初期不良期間に晒り同播に保 K させていただきます。 

2:保 D 内8 

(1) 製 a が取扱説明禱の通常の使用方法により保 a 期 w 中に正常に動作しなくなった場 
合は、驊社にて検 e をした後、無償での修理または同等製 a との交換を致します。修理の 
ため交換した旧 Ra 、 旧部品、お客様 e 人で旧製 a に貼付されたシール、文 a 等の®却は 
致しかねます。 

(2) 以下のような場合には無償での修理、または交換は致しかねます。 

1 . » 社製 a と判断できない場合。 

2. 保証■の提示がない場合。 

3. 保 E 霪の所定學項（お名前•ご住所•販充店等）の未 E 入、または字句を 
畜き換えられた*合。 

4. 取扱銳明醫等に記載された動作条件の範囲外での使用による故障や掮傷。 

5. 使用上の腰り、取扱 K 明霤に記載された安全上のご注意、お願 U •項を守られ 
ない場合の故障や揍傷。 

6. 本製品の自然消耗に起因する故障または損傷。 

7. 火災、天変地異（地■•風水害•落 a 等）、塩塞、ガス塞、虫害、公害、異常電圧 
などによる故陣や掮傷。 

8. お客様による外的要因（落下•衝擊、圧力等の負荷•液体、薬 a 等の付着 • 

水没など）により生じた故隠や撟傷。 

9. ご使用時の不備あるいは接*ている他の機器によって生じた故障または損傷。 

10. 取扱税明商の記載内容に反する取扱いによって生じた故障または損傷。 

11. 弊社以外で改造、調整、部品交換している壩合。 

12. 本 Bffl の改*や指定品以外のオプション a の使用に明遽した故陣や撗傷。 

13. 消耗 a の交換。 

14. 本® S の外装、および内部部品が損傷している壜合。 

15. 他の■器に S 因して受けた故障や《傷《 

16. 中古にて購入または譲渡を受けた堳合。 

17. その他、修理もしくは交換を B めがたい行為が発見された壜合。 

18. あ'客様のご部合による返 a 。 

19. 海外でご使用された場合。 

20. その他の間接陳害等の賠償。 

3:保 D 対象外の有僕修理または交換 

(1) 保証期間経過後、または上記2項 (2) の各項目のいずれかに R 当する修理または交換の 
申出については、賻社の判 B で有價での修理、または同等 R 品と交*させていただきま 
す。修理のため返却された故障品などは返却致しかねますのでご了承ください， 


(2) 次のような_合には、有償•無償に関わらず、修理または交換は致しかねます。こ 
の場合には、修理•交換はお受けせず、送付された製 S を返却させていただく場合がご 
ざいます。 

1. 鋅社»品と判断できない壤合。 

2. 橘傷が藿しい場合。 

3. 麴社以外で著しい改造_两》•部 S と交換している壩合。 

4•その他交換を S めがたい行為が発見された塌合。 

4 ：AR 

本製 a を使用した鏟果生じた他の製 a 等への影■については、一切の寅任を負いかねま 
す。予めご了承ください。 

5:繾笨劣化に_し r 

本製品の縵年劣化で生じる不 R 合に伴う損害については、弊社は資任を負いかねま 
す。予めご了承ください。 

8: 有 M 筆透に _ して 

鞞社規定の保 SE 期問を過ぎている（ご購入日の H 明が出来ない）場合や、お客様の週失 
による襖傷の場合などは、必ず送付前にサボートセンターまでご通絡ください。)？社に 
■接修理を依頼される壤合は、次のような科金が発生致します。 

1•お見積り料金：修理の有無に明わらず、 R 品の動作検霣•お見稹等をさせていただ 
いた時点で発生する料金です•メンテナンス•消耗8交換などはこちらに含まれます。 

2. 往復の送料：修理の有無に関わらずお客様負担となります。 

3. 技術料金：*!品の分解を费する修理内容の場合に発生する料金です。 

4. 部 ffl 代金:実瞟に交換等させていただく部 ffi の代金です。 

5. お支払方法:次よりお選びいただけます。< 代金引換払い•銀行振込み> 

7:有償修理 K の保阪に_して 

有價修理後に故釅が発生した場合は、同内容•同一籣所の故_および不異合に限りお客 
搽のお手元への«品到着後30日以内は*社保胚規足に■づき無供にて再修理致しま 
す。別内容•別籣所の故障および不具合に関しては有*修理となります。 

■保証期間経通後の修理について 

この保証規定は、規定内で明示した期閱•条件のもとにおいて無供での修理または交換 
をお約束するものです。したがって、保証規定によってお客様の法»上の榷利を制限す 
るものではありません。 

ご不明な点がござい*した5、 

ガイズサボートナビダイヤル:0570 -081-512 

PHS - IP 電話•列車内公衆電話からは次の番号へおかけください。 

* fg ：03-5676-6020 

E-Mail ：supportOgais.co.ip 

ホームページ： http:/ ハ www.gais.co.jp 

爾栝対応時 M : 月曜日〜土曜日（祝祭日を除く〉09:30〜〗7:30まで 


ガイズ株式会社 〒103-0013東京都中央区日本橋人形町2丁目2番6号 5 H URL : http :// www . gais . co.jp 


2011年5月作成 


(§)DRIS Inc. I 取扱説明書 


USB 扇風機 

- LSFM 10- 


持ち運びに便利 

|折りたたみ式、薄型 34 mm | 

折りたためば 

壁に掛けても使える 

100 mm 大型フアン 

角度調節5段階 I 

収納に便利 

伸縮 USB ケーブル 

I 省®力2ワット 


•この度は、 USB 扇風機 LSR -110 お買上げいただき、誠にありがとうございます。 

本製品を正しくご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。 


各部名称と使い方 



使用方法 


•折りたたみ式スタンドを起こします。 
• USB ケーブルを差込ロソケットへ 
差し込んで電源を入れます。 


角度調節可能(最大90度) 



USB 給電 


お使いのパソコンの USB ポート 

パソコンなど、 USB ポートを持っている 
機器から給電することができます。 



△注意 


コンセントから直接給電することはできません。 
USB ハプなどから接続した場合、充分な電力を 
得られない場合があります。 









































































製品仕様 

製品名 

USB 扇風機 LSR -110 

カラー 

ホワイト.ブラック（羽根色：白/黒） 

本体サイズ 

20 x 15 x 3.4( cm ) 

羽根径 

約10 cm 

電源 

DC 5 V 

接続インターフェース 

USB ポート ( USB ，） 

消費電力 

2 W 

本体重量 

約 285 g 

USB ケーブル 

伸縮式 

材質 

ABS 


安全上のご注意 


表示の説明 


△警告 ( WARNING ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 
または火災の可能性が想定される内容を示しています。 

△注意 ( CAUTION ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人的傷害や物理的損害の可能性が 
想定される内容を示しています。 


なお、△注意に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況に 


よっては、重大な結果に結びつく可能性がございます。必ず「安全上のご注意」を守ってください。 


△警告 ( WARNING ) 


•火中に投入、加熱しないでください。 

•発熱体の近くで使用しないでください。 

•本製品を分解•改造しないでください。 

•本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。 

•本製品を屋外で使用しないでください。 

•直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。 
•濡れた手で操作すると感電の恐れがありますので、絶対におやめください。 
•本製品ご使用前には、必ず添付の取扱説明書をお読みください。 


△注意 ( CAUTION ) 


•本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものの中には入れないでください。 
•本製品を落としたりしないでください。 

•本製品から異臭や発熱があった場合、変色や変形が認められた場合、本製品を使用しないでください。 
•不安定な場所で使用しないでください。 

•可動部に指などを入れないでください。 

•本製品の風を長時間、体に当てないでください。健康を害する恐れがあります。 

• USB 八ブなどから接続した場合、充分な電源を得られない場合があります。 


お手入れについて 


汚れが付着した場合は中性洗剤を水を薄め、やわらかい布にふくらませて 
拭き取ってください。必ず電源を抜いた状態で行ってください。 


アフターサービス 


サポ トセンタ のご案内 


本製品の操作上の疑問や不明点もしくは動作の不具合などは、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 
また、インターネットをご利用できるお客様は、弊社ホームページで製品発売後に発見された不具合やその対策など 
最新情報を公開しておりますので、併せてご参照ください。 

ガイズサボートセンター ナビダイヤル： 0570 — 081 —512 

※ PHS • 丨 P 電話•列車内公衆電話からは次の番号へおかけください。 

電話：03 — 5676 — 6020 

• E - Mail ： support @ gais . co.jp • URL : http :" www . 吕 ais . co.jp 
•電話対応時間：月曜日〜土曜日（祝祭日を除く） 09:30 〜 17:30 まで 
E - Mail でのお問い合わせの際には、ご連絡先や質問事項、お客様のご使用環境などを詳しく記載してください。 

また、トラブルの状況によっては、調査のためお時間を頂戴することがあります。 

修理受付について 


本製品の修理の際は、障害内容•ご使用環境等の詳細をお耆きのうえ、本製品を弊社サボートセンターまでお送りください。 
紛失を防ぐため、また修理でお預かりする期間を短くするために、送付される前に弊社サボートセンターまでご連絡ください。 

送付していただくもの 

•本製品•本製品付属品•保証書（購入店•購入店印•購入日の記載がない場合は無効です） 

送り先住所 

〒 134-0086 東京都江戸川区臨海町3 — 5— 1京神倉庫葛西支店内 
ガイズサポートセンター宛電話： 0570 — 081 —512 

•送付の際には、厳重に梱包し、宅配便または書留郵便小包でお送りください。 

•保証期間内の修理•交換の場合でも、発送時の費用はお客様のご負担となります。 

•保証期間を過ぎますと、全てお客様負担とさせていただきます。 

•修理作業時に、お客様が本体及び付属品の外観加工（ペイント•シール貼付等）された物の損傷に関しては当社では一切の 
資任を負いません。 

•弊社にて修理での不可能と判断し、交換対応となった際には、本体および付属品に外観加工されたものについて、 
ご返却しかねますのでご注意ください。 


オンラインユーザー登録の C 案内 


弊社では、ユーザー登録をされたお客様に対して、ユーザーサボートや新製品のご案内など、 
各種サービスをご提供させていただきます。ユーザー登録はインターネットで可能です。 


ご登録方法 


• http : //www ■ gais . co.jp にアクセス 

「トップページ j — r サボート j メニュー — r お客様登録 J メニューを選択し、必要項目を記入して < ださい。 

■ユーザー登鏢の暖は、下記の規約をご確認のうえ、ご同意された3えで登錁ください。 

個人情報取扱い規約 

〇個人情報の取得•管理•使用について： 

弊社では、通信販売やアフターサービスの実施などにより、お客様より個人情報の取得をさせていただくことがございます。 
その際は、お客様の個人情報を不当な手段、もしくは無断で取得することは致しません。 

取得した個人情報は、業務遂行に必要な範囲内で使用することがございます。 

その際は、情報漏えい、紛失、破壊および改ざんが発生しないよ5、適切かつ厳重な安全対策を講じてまいります。 
個人情報の使用は「電話」「メール Jr 霤 面 」 「PC データ」および「ダイレクトメール」にて使用することがございます。 

〇利用目的： 

お預かりした個人情報については、次の利用目的を達成するのに必要な範囲内で使用し、それ以外では 
使用いたしません。 

•お客様の嗜好などに関する調査および分析のため 
•弊社通信販売へのご注文に関する管理、ならびに配送業務などのため 
•弊社の商品に関わるアフターサービスの実施のため 
•お客様からのお問合せに対する調査ならびにご回答のため 
•弊社の商品ならびにサービス•イベントに関するご案内のため 
•弊社の商品ならびにサービス•イベントに関するアンケート実施のため 




























































